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Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld 

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2016 het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 vastgesteld. 

Het rioleringsplan beschrijft hoe de gemeente haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en 
grondwater de komende jaren gaat invullen. De vervangingswaarde van de riolering in Apeldoorn be¬ 
draagt € 750 miljoen. Dit vraagt om een zorgvuldig beheer. In het plan staat hoe de gemeente het beheer 
en onderhoud de komende jaren gaat vormgeven, welke verbetermaatregelen uitgevoerd worden en 
welke kosten hiermee gemoeid zijn. Andere belangrijke thema's zijn het omgaan met klimaatverandering 
en wateroverlast, het afkoppelen van regenwater, een verdere verduurzaming van de inzameling en 
zuivering van afvalwater en een verantwoorde financiering van deze wettelijke taken. De gemeente is 
verplicht periodiek een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen op grond van artikel 4.22 van de Wet 
Milieubeheer. 

Het rioleringsplan treedt in werking op 24 juni 2016. Tegen de vastgestelde beleidsnotitie kan geen 
bezwaar of beroep worden ingesteld. 

Het rioleringsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage. 

De stukken liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het 
Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Apeldoorn, 23 juni 2016 
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